BOHEMIAN RHAPSODY 


(MOVEMENT 1) 


Arranged by RICHARD L. SAUCEDO 
Perc. arr. by BRIAN COINER 


J = 160 
7 1/2 way ti 
A222 > edge A >> >> >> > > itech > 
imal 
eAR a ctoN a: dav tateedde t= tends 
rlrlRRLRL R plirrlR mf l 
bs ‘ _,, 84 1/2 way n CO: center _ ki) 
l ZIirirl mpir irl llrirl rlRirl ——— 
1/2 way 
41 > > > > > . 45 FPP F>> >>>>> > > 


Sasabarsuetarceetcae seRrare : jededeve 


div._ tutti - edge center 
48 >>>>> > > >>>>> = >3 >3>3>3 >3>3> 


56 > > >>>>> 3 -3 —-3 — 


“Fa os 


62 6 A —— > > 


